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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Gemeente Nissewaard GEMEENTE 

bestemmingsplan "150kV- verbinding N IS S E V 
Geervliet-Middelharnis" onherroepelijk 


De gemeenteraad heeftop 10 juni 2015 het bestemmingsplan "150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis" 
(NLIMR0.1930.BPBGD150KV-3001) gewijzigd vastgesteld. Op 20 april 2016 heeft de Afdeling bestuurs¬ 
rechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan ten aanzien van het tegen het bestemmingsplan 
ingestelde beroep. Het beroep is ongegrond verklaard. 


Inhoud 

Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding. 


Planfase 

Onherroepelijk. 


Plannummer 

NL.IMR0.1930.BPBGD150KV-4001. 


Inzage 

U kunt het bestemmingsplan inzien: 

• opwww.ruimtelijkeplannen.nl; 

• op www.nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen; 


Reacties 

U kunt niet meer reageren op het bestemmingsplan. 
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